特性表 


RD-1 ZOOM (マイナスイオン発生装置搭載） 
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ワイヤレスリモートコント□ーラー RD—C 
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取巧け巧(長巧） 

み nm ネジ用10ケ戸片 



•マイナスイオン発生装置付き 
• ワイヤレスリモコン (RD-C) 付属 
•力ーボンランプヒーター採巧 （600Wx2= 1 200W) 
•開□工事不要で取付場所を選ばない。 

• DC ブラシ レスモーター 採用 


•適巧面積（目安） 1. 日坪仪下 
•電源〕ードプラグ付き口ード長さ約2•巳 m) 
•別売品温風ガード RD-HG1 
体体下方日 0cm が内に造営物がある場合は、 
温風ガードを使用してください。） 


機種名 

涼風暖房機 臘衣室巧/洗面室用） 
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型式 

RD-1200M 


日付 

2002.09 .07 

図番 
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電源: AC100V(50Hz/60Hz) 
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涼風暖房機(脱衣室用/洗面室用)外形寸法図 
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運転モ-ド 

ターボ 運転時 

強運転時 

弱運転時 

微運転時 
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風 量 (mS/H) 
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